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华 溪 羡 螨 属 一 新 种 记述 
He # 


Cf SBA wa) 
E 云 龙 永 素 


GEHLEN) CEMA DAB) 


笔者 等 在 医学 动物 和 昆虫 的 区 系 调 查 中 , 采 得 一 批 羔 螨 幼虫 ,其 中 一 种 经 研究 系 新 种 , 报道 如 下 。 


天 光山 华 溪 羔 螨 Walchia tianguangshanensis 新 种 (图 1 一 5) 


鉴别 特征 ARA, AW45, SD9, 

本 种 虽 与 Walchia erana Traub & Evans, 1957 有 相似 之 处 ,但 本 种 的 SD 为 PW > 1.641%, FE 
数目 较 少 , 足 指数 (IP) 大 等 可 区 别 之 。 

种 的 描述 ”活体 乳白 ,红色 的 眼 点 明显 。 未 馅 食 的 驱 体 长 183.4 微米 , 宽 144.4 微米 。 

Mik MRR. BARA A, AEX; GRR N/N/NNN, WEE 4B8， 须 肢 爪 分 
3 Mo 

ER WA? 量度 如 下 (单位 W): AW44.6 PW57.7 SB43 ASB24.2 PSB70.2 SD94.4 
AP44.5 AL34.3 PL34.3 Sens 34.3 x 12.5 ( 柄 长 8—10 ACK) 

眼 2/2, 后 眼 较 模糊 。 

体毛 肩 毛 1 对 ,长 31.2 微米 , WE 2.2.6.7.4.6.2.2 = 31 根 ; 前 背 毛 长 28.08 微米 , 后 和 背 毛 长 
23.4 微米 ; 腹 毛 45 根 ( 肛 前 29、 肛 后 16); 体 前 方 的 腹 毛 长 18 微米 , 体 后 方 的 腹 毛 长 22.62 RK. BE 
2 对 ,前 胸 毛 长 27.3 微米 ,后 胸 毛 长 20.28 微米 。 

E ” 基 节 毛 1 一 1 一 1; 基 节 II、II 间 无 刚毛 。 各 足 长 度 : 1210.73 H 183.4 II 216.58; 中 指数 
610.75 

各 足 特 种 刚毛 如 图 5, HRA MTR: 


E BRE | RE | AME | BE | RBE | WE | ARE | 亚 端 毛 | BE) IRE 
a 0 2 1 2 1 1 1 1 1 | 1 
a 0 1 0 2 0 1 1 0 0 | 1 
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 


寄主 及 寄生 部 位 青 毛 限 (Rattus bowersi Anderson, 1879) WERA 
采集 1978 年 8 月 27 日 由 赵 善 贤 , 龙 永 素 采 自 华 中 区 的 南 岭 。 
正 模 标本 存 广 东 省 卫生 防疫 站 屁 虫 室 。 由 第 一 作者 保存 。 


本 文 于 1979 年 3 月 收 到 。 
本 文 敬 请 徐 酝 裤 教授 审阅 ,指导 , BAW. 
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图 1 一 5 RÆLERA W. nanguangshanensis sp. nov. 
1. Fk 2. Bk 3. RHEE 4. MAR 5. 各 足 特种 刚毛 
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The present paper describes a new species of chigger mite parasitic on rats from 
Guangdong Province. 

Walchia tianguangshanensis sp. nov. (figs. 1—5) 

Body white when alive; Idicosoma of unengorged specimen 183.4 X 144.4 u. palpal 
setae N/N/NNN, galeal seta nude; palpal claw 3-forked. Shape of scutum as indicate 
in fig. 2. Standard measurements of holotype: AW 44.5, PW 57.7, SB 43, ASB 24.2, 
PSB 70.2, SD 94.4, AP 44.5, AL 34.3, PL 34.3, Sens 343 X 12.5, SD/PW = 1.64. 
Eyes 2+ 2. Dorsal setae 31, arranged: 2. 2. 6. 7. 4. 6. 2. 2. Humeral setae 31.2 in 
length; ventral setae 45, sternal setae 2—2. Leg segments 7—6—6. Coxal setae 1— 
1—1, 

Holotype collected from Rattus bowersi in August, 27, 1978, deposited in the 
Sanitation and Anti-Epidemic Station of Guangdong. 


